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SJORS ke SIMMIE POSTBUS 625 
JAo0 AP HEEMSTEDE 


Uit de zee van 
computerspelletjes 
die ons omspoelt gaan 
wij er voortaan de 
leukste uitvissen. En dat 
zijn natuurlijk de stripgames. 
Voortaan vind je in Gígabits 
spelletjes met stripfiguren in 
de hoofdrol. En dat is deze 
eerste keer niemand minder 
dan Asterix. Kijk snel op 
bladzijde 19 en win een 
Asterix-game! 

En vergeet natuurlijk ook niet 
het Interactieve Hoekje van 
bladzijde 36 af te knippen, 

om die cd-i-speler in dé 
wacht te slepen! 


pe VENACTIE 
Q an 


Beste stripredactie, 

Dit is de derde brief die ik aan jullie 
toffe blad schrijf. Toch kan ik er 
nog geen genoeg van krijgen om jul- 
lie te pesten door vragen te beden- 
ken. 

Hier komen er weer een paar ! 

1. Hoe oud zijn Sjors en Sjimmie 
eigenlijk? Zijn ze nou 10 of 14 of zijn 
ze soms 19 jaar? 

2. Hoe lang doet Peter de Wit over 
twee pagina’s van De Familie For- 
tuin? 

3. Wie tekent Intussen, Op de Redac- 
tie? 

4, Kan De T is van Tekenaar niet 
wat vaker komen? 

5. Waarom maken jullie elke maand geen 
strip-top 10? 

Zo, dat waren ze en hou vooral de goede 
strips! 

Remco Blaas, Am*dam 


1. Ze zijn ongeveer net zo oud als jij bent. 2, 
Het tekenen in potlood en inkt van twee 


pagina’s Fortuin duurt bij Peter de Wit pre- 
cies drie dagen. En het scenario schrijven 
kan binnen twee uur gebeuren, maar hij kan 
er ook een week over doen… 3. Laat dat 
nou ook Peter de Wit zijn! 4. We proberen 
het, maar het kost steeds erg veel tijd om 
alle informatie en plaatjes voor De T bij 
elkaar te sprokkelen. 5. Die Top 10, die 
komt misschien! 


SNEEK wa 


DE RINGSLANG IS VER- 
WIKKELD IN EEN 
STRIJD OM ZIJN BE- 
STAANSRECHT 


ZIJN BESTAANSRECHT 
WORDT AANGETAST 
DOOR DE MODERNE 
ELECTRONICA 


DE BEL VAN DE TE- 
LEFOON WORDT VER- 
DRONGEN DOOR DI- 
GITALE BLIERPGE - 

LUIDJES Î 


DE OUDE VERTROUW - 


MET ALS GEVOLG 
DAT DE RINGSLANG 
STEEDS MEER 


Deur in hui 


Geachte redactie, 


Aangezien ik niet zo direct een inleiding Bart Crombez, De Pinte 


weet te verzinnen zal ik maar met de deur 
in huis vallen en onmiddellijk mijn vragen € « 


stellen. 
1. Is er behalve Franka ook nog 


ander werk van Henk Kuijpers 
verkrijgbaar? 

2. Klopt het dat er een soort 
Franka-fanclub bestaat? Zo ja, 


wat is het adres? 
3. In een van de eerste albums 
van Gilles de Geus wordt het 


bestaan gemeld van een Gilles de Geus-fan- 


club. Bestaat die nog? 


4, De albums van Gilles de Geus zijn hier 
niet altijd even makkelijk te vinden. Klopt 
het dat er tot nu toe nog maar zes num- 


mers verschenen zijn? 


5. Indien ik mij niet vergis gaat deze zomer 
het Belgische stripblad Kuifje ter ziele. Zijn 


maar nie 


te laten zien. 


INTUGGEN oP DE REDACTIE … 


HOEWwWEl Sjors én Sjimmie als 
d al zo lanb bestaat ont- 


houden, qe Mensen dé naam 


De art director komt Zo 
lans om de advertentie 


er vanwege SjoSji plannen om reeksen uit 


Kuifje over te nemen? 
Groeten vanwege 1 stripminnende Belg, 


EEN SOORT FRANKA -— CLUB 


1. Nee, hij maakt alleen Franka. 2. Nee, Grif- 
fioen Grafiek verkoopt zeefdrukken van 
Franka, maar er bestaat geen Franka-fanclub 
meer. Dat wordt dus oprichten geblazen, jon- 
gens! 3. Nee, ook die is opgeheven. Maar in 
Lembeke zit momenteel de Hanco Kolk en & 
Peter de Witfanclub (Antwerpse Heirweg p 


13). 4. Ja, dat klopt. 5. Misschien. 


Daarom heb 
ikk een reclame- 
„bureau 
inbeschakeld — 
Om éÊn 
Campan 

op te 
Skarten. 


| 


VAR WT VV 


hes haha) AA hhh 


„Tex Avery heet hij, “de 


schepper van Onder andere 
Bugs Bunny, Daffy Duck en 
Droopy. In de jaren veertig en 
vijftig werkte hij aan meer dan 
driehonderd tekenfilms, eerst 
voor Warner Brothers, later 
voor MGM en Universal. Dat 


heeft veel moois opgeleverd. 


AaÂA 
Be BiA A AAA sn 4 AA 


A 


Het Nederlands Filmmuseum 


A 


vo MA AA a dd A A | 


heeft er een hele week voor 
Vrij gemaakt. Nog tot 1 sep- 
tember zijn daar iedere avond 
om half negen twee uur lang 
Avery-tekenfilms te zien. Bo- 
Vvendien wordt er een hele bij- 
zondere video Mertoond waar- 
op je dé Avery aan het werk 
ziet! 
Veel 
gekke 
hazen 
en 
krank- 
zinni- 
ge 
wol- 


Uit: Bilty Boy (1954) 


ven dus in het Amsterdamse 
Vondelpark deze week 
Het Avery-festival gemist? 
Dan snel naar het Brabants 
Stripspektakel in Valkens- 
Waard. Geen Avery helaas, 
maar wel veel strips. Op 4 en 
5 september vind je daar een 
ruilbeurs, een Veiling en een 
tentoonstelling over telecards 
in de strip. De toegangsprijs is 
AA nmaaniben je kleiner dan 
anderhalve meter, dan betaal 


je maar één gulden! Het spek- 


kenswaard, van tien tot vijf. 


_& 


PVV id KÀhA An AAA DES 


takel vindt plaats op de Pas- 
toor Heerkensdreef 15 in Val- 


e0 MM OGM MM a sAAR GELAAG, aus 


rechts of 


Vooruit of achteruit, 


links, rijden en stilstaan. De nieuwe 


TECHNIC afstandsbe- 


LEGO® 


toren 


icro-mo 


de m 
vanaf je controle- en schakelblok 


besturen. 


je 


laat 


iening 
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Get your bra 


ALSTUBLIEFT, | DAT 
KOLONEL/Z EEN | BETEKENT 
BRIEFJE VAN DE SLECHT, 
MEESTER! NIEUWS 


HUISWERKCONTROLE 15 MOOI, MAAR 
EEN GOEDE OPVOEDER INTEGREERT HET 
SCHOOLWERK EN HET she rs LEVEN? 


HET MOETEN OVERLAP- 5% 


PENDE WERELDEN ZIJN? 


WEL, KUNNEN JULLIE ME ZEGOEN HOE 
PINDA'S IN HET ENGELS HETEN 2 EN IN 
HET FRANS? EN IN HET DUITS? HM? 


LUISTER! ER WORDEN 
HIER GEEN COMPUTER- 
SPELLETJES MEER GE- 
SPEELD! VOORTAAN LE - 
REN JULLIE ie TUNIS BI! 


ALS IK HET NIET DACHT? 
ALS JULLIE 20 DOOR- 
GAAN, BLIJVEN JULLIE 
ALLETWEE ZITTEN? 
ZJ 


( 
ALS HET VOOR 
DE TV IS, IS HET 
Gt ONS BEST, 
Se 
off 5 


INTEGRATIE VAN DE LESSTOF 
IN HET DAGELIJKSE LEVEN 


0 IKDENK DAT IK DAAR 
WEL EEN STEENTJE 
AAN KAN BIJDRAGEN... 


HÖNGER? IN DE WINTER VAN WELK JAAR 
BELEEFDE NEDERLAND DE HONGERWIN- 
ER 


DIT JAAR 
ALS UNIET 
OPDIENT 4 


ZELFS ALS WEETEN?! EN WE BEGIN- 
NEN NUIMETEEN? PINDA'S IN HET 
ENGELS IS PEANUTS! 


LUIWAMME- 
SEN ZIJN HET! 


LUISTER EENS, KOLO- 
NEL! IN ZULKE GEVAL- 
LEN DIENEN OUDERS 


VRAGEN TE STELLEN, 


WAT IS DAAR 
ZO SPECIAAL 


TZ 


ALS JULLIE DAT ALLEMAAL NIET WETEN, 
DAN STEL IK EEN MAKKELIJKE VRAAG! 
WELK ORAAN WORDT TER WERELD HET 
MEEST VERBOUWD? 


G 
SN J JENEVERGRAAN? 


EN DE MEEST VER - 
BOUWDE ORAAN- 
SOORT 15 NATUUR- 
LIJK RIJST 


ZIET U WEL DAT 
PIE MAALTIJD 
VAN U NIETS BlJ- 
ZONDERS 162 


WE MOETEN DAAR 
ZO SNEL MOGE- 
LIJK WEER VAN 

AF ZIEN TE KO- 
MEN, SJIMMIE / 


ALSOF ONS LEVEN 
AL NIET COMPLEET 
OM DE SCHOOL 
DRAAIT? 


KAN HET WAT 
RUSTIGER, KOLONEL! 
WE STUDEREN! 


ALTIJD EEN LAWAAI VAN 


MERKWAARDIG TROUWENS! ALS 
ZE VOOR DE TV ZITTEN IS HET 
JEWELSTE / 


WAAROM HEBBEN 
ZE HET GELUID 
AFGEZET 2 


JULLIE BLIJVEN DE REST VAN DE MID- 
DAG BUITEN! IN DETUIN! DAAR KLIN 


TLIURKLINDE OPHALEN! | 


MAAR WE GAAN 
STUDEREN OP UW 
MAALTIJD! 


WE ZIJN EEN 
BEETJE ZWAK 
IN BIOLOGIE, 
KOLONEL! 


LUISTER, JONGENS, WAT ZOUDEN 

JULLIE ERVAN ZEGGEN ALS JULLIE 

TV GINGEN KIJKEN, TERWIJL IK OP- 
NIEUW GA ETEN 2 


WACHT EENS. ZE WAREN 
ZWAK IN BIOLOGIE, ZEI- 


DEN 2E/ 
5 5 ZE ZULLEN 


TOCH GEEN 
NATUUR- 
FILM BE- 
KIJKEN 2! 


ZIEZO, EEN UILTJE 
KNAPPEN HED IK WEL 
VERDPIEND.… 


sn 


KOM KIJKEN, SJIM/ EEN PRACHTIGE 
KOLONIE STAPHYLLOCOCCEN / 


DIEKEN IK? ZOEK EEN 
PAAR SPERILLOCOCCEN’ 
DIE VAN DE DARM- 


ER ZITTEN BESLIST NADELEN AAN 
DAT GEÏNTEOREERD BIJLEREN ! IK 
MOET DAAR TOCH EENS MET DE 
MEESTER OVER PRATEN 


HA DIE KOLONEL / WIST LI DAT ER 48 DIO- 
DEN EN 27 TRANSISTORS IN HET CIRCUIT 
VAN DE TELEVISIE ZITTEN? 


WE ZIJN WAT 
ZWAK IN NATUUR- 
KUNDE, DUS … 


WAAR HAAL IILHET VAN- 
DAAN 2 NU DROOM IK 
AL VAN BOERDERIJEN 


ene 


HM?! \KHEB AL JAREN 
NIET ZO'N LEUKE 
DROOM GEHAD! 


HA,KOLONEL? WIST U DAT DIER- 
LIJKE MEST NOG ALTIJD HET BESTE 
IS VOOR DE PLANTEN 2 


EN DAT EEN VARKEN 
TWINTIG KILO PER 
WEEK PRODUCEERT? 


JA, MAAR JULLIE OVERDRIJVEN STRAKS 
WILLEN JULLIE NOG EEN OLIFANT BESTU- 
=, DEREN IN MIJN TUIN 


’ 


& A 
ANTENNAS 


BOVENDIEN IS ERVANDAAG GENOEG 
GELEERD! OF HEBBEN JULLIE NOG 
HUISWERK? 
| WE ALLEEN GESCHIE- 
DENIS, KOLONEL! 


MAAR HET 165 HELEMAAL 
GEEN DROOM! ER LOPEN 
ECHT DIEREN IN DETUIN/, 


EN DAT EEN EEND DAT ZIE IK 4 
ZEER KIESKEURIG IS MIJN PRIJS- 
IN ZIJN DIEET, MAAR ROZEN! 
DAT EEN GEIT BIJNA 


ALLES EET?! 


HALLO, JONGENS! WAAR | 


WILLEN JULLIE ELZA 
HEBBEN 2/ 


ALS JE WAT TE VRAGEN HEBT, 
KAN DAT, MAAR NIET TE VEEL 


Meester Kolonel 


DIE BEESTEN GAAN 
ONMIDDELLIJK MIJN 
TUIN WEER UIT? 


MAAR KOLO- 
NEL/ WE LEREN 
ER 20 TOCH 
EEN HELEBOEL 


ZO IS HETGENOEG ! 
WE LEREN MET DE RIE- 
MEN DIE WE HEBBEN ! 


HA! DAN BEN JE 
PRECIES AAN HET 
JUISTE ADRES! 
WAAR LIGT 
BALIKPAPAN 
PRECIES? 


BALIKPAPAN WAS TIJDENS DE POLITIONE- ‚DUS IK BESEFTE DAT HET LOT VAN HET 
LE ACTIES DE PLEK WAAR EEN VERBIT- Á ver 
Tee ELAG PLAATS HAD … BATALJON VAN MIJ AFHING / IK TROK 


„EN ZO KOMT HET DAT WE DE HEL VAN 
BALIKPAPAN OVER- 


id 
Een DAT ZIJN TIEN 
KANTJES, 
WE SCHRIJVEN HET KOLONEL / 


OP, KOLONEL? 


Jl - 
BAER SCHRIFTEN INLEVEREN, 
N_ELINK WAT KUNNEN JONGENS! IK WIL WEL 
EENS ZIEN WAT JULLIE 
PRECIES VAN DE LESSEN 
NOTEREN / 


WAT IS DAT NU 2! IK \ 

KAN MENIET EZIN- | | Noor EER 

NEREN OVER BALIK- STERK VER - 

PAPAN TE HEBBEN HAAL? 
VERTELD? 5 


WAARLUALEN JULLIE DAT VANDAAN 22 EN VERDER HANGT HET VAN EEN BRIEFJE VAN 
ER IS NOOIT EEN SLAG GEWEEST Bl) HISTORISCHE ONMOGEL IJK- DE MEESTER 
BALIKPAPAN, MAAR BĲ JOKJOKORTO! HEDEN AAN ELKAAR? KOLONEL,’ 
EN HET WAS NIET JUlL- d 

LIE KOLONEL, MAAR 
EEN ZEKERE VÂN ZELIS, „|_DE KOLONEL VER- 
DIE DAAR DE LEIDING PA) À | TELT HET AL JAREN 
GAF! Ono 20/ 


DAT BETEKENT 
GOED NIEUWS? 


PRA ins ‚ 


A 


HISTORISCH VOLKOMEN OMVERANT- 
WOORD, BIJLES NODIG „ UITNODI- 
GING NOOR 


WAAT 2% 


JAZ WIL DIE NIEUWE ACHTERIN 
OOK EVEN OPLETTEN /, 


ij 


SEN STPIPJAAR DU 


26 WEKEN \ 

EXTRA .… PRECIEEN: \ 
WAT WE NODIo 

HEBBEN. 


Es 


en jaar duurt nog steeds 52 weken. Daar kunnen wij niets aan doen. Maar omdat wij de 
dus over met die saaie, sombere, striploze weken. Want als abonnee van Sjors en Sjimmie 
Stripblad kun je nu een abonnement nemen op Sjors en Sjimmie EXTRA. Elke twee weken 
32 pagina’s boordevol spanning, avontuur en humor. Wat dacht je bijvoorbeeld van comple- 
te verhalen van De Generaal, Agent 327, Leonardo, Billie Turf, Trigië, Soeperman, Biebel of Sjors 
& Sjimmie? Kortom, waar wacht je op? Geef jezelf 26 EXTRA stripweken per jaar! 


Ik ben abonnee van Sjors en Sjimmie: Stripblad en ik neem tot 
wederopzegging een halfjaarabonnement op Sjors en Sjimmie EXTRA. 
Ik krijg de eerste drie nummers gratis en betaal dus voor | 3 EXTRA's 
f 19,50 (Bfr. 380) in plaats van f 25,35 (Bír.495) per halfjaar. 


Naam 


Straat 


Postcode Plaats 


Telefoon 0001 AAX- 


VOOR DE BETALING WORDT EEN ACCEPTGIROKAART OPGESTUURD. 


Knip de bon uit of 
schrijf hem over op 
een briefkaart en 
stuur hem naar 
Sjors en Sjimmie 
EXTRA, Postbus 
299, 2000 AG 
Haarlem. Maak nog 
geen geld over, 
maar wacht op de 
acceptgirokaart. 
Woon je in België? 
Stuur deze bon dan 
naar Sjors en Sjim- 
mie Stripblad, Jan 
Blockxstraat 7, 
2018 Antwerpen. 


BEL 023 - 173540 EN JE BENT SNELLER DAN DE BON! 


© Editions Appro S.A. —Lausanne 


NIK& TE MAREN! IK HOUD HET 


VRIJ VOOR UW LEERLING EN 
DAT 16 ZELFS NALIWELIJK& 
GENOEG! 


DA'6 HET LOT VAN 
DE ONDERZOEKER. 


DE BLOEMIOT HEEFT GEEN 
BEDDENPROBLEEM! 


IK WAS M'N AAM- 
en BEELD AAN HET 
| HET WA6 6 
EEN STOM 5 CHOONMAKEN … 
ONGELUK … 


DOKTER. 


EN WAT I6 DEZE KEER DE REDEN 
VAN UW LEERLING Z'N GPOED- 
OPNAMEZ DE UITVINDING VAN DE 
NEUTRONENBOM?2 DIE VAN DE 
GUILLOTINE, OF EENVOUDIG- 


Turk & De Groot 


VERKOOP UW HUIS EN KOM IN 
HET ZIEKENHUIS WONEN. DAT 
GCHEELT TIJD! 


MAAR, 
DOKTER … 


JAJA! U BEDOELT DAT Ul ONDERZOEKT EN DAT UW LEERLING ONGE- 
HELE JAAR DOOR EEN KAMER LUKKIGERWIJG STEEDS VINDT! 


DE BLOEMIGT MOPPERT 
ANDERS NIET! 


HET TESTEN VAN DE 
WEERSTAND VAN HET MENSELIJK 
LICHAAM Bl) DE IMPACT VAN EEN 
ROTSBLOK VAN 10 TON, LO6- 
GELATEN VANAF DRIE HOOG 2 


EN TOEN GLIPTE HET UIIT M'N HANDEN. 


PIWACHT NOG EVEN TOT IK Weer Ìj 


| 


EN 
S 


IN HET SCHIP BEN, ALICE / 


ï 


f 


STORM, JE BESEFT WEL Wi 


DAT ALS IK DOE WAT JIJ | 
WILT, DE VORM WAARIN 
IK NU VERKEER ZAL 
VERDWIJNEN 7 


ALICE WACHT TOT \IJN 


STORM VEILIG 15, 


In de buitenste regionen van het bel-univer- 
sum brengt de indringer het ruimteschip in 
ernstige problemen. Storm doet daarom een 
beroep op Alice... 


NIK BEN BLĲ DAT DEZE FUSIEGENERATOREN WEINIG 
STRALING PRODUCEREN, ANDERS WAS IK NU AL 
DOOD, JIJ NIET, NATUURLIJK, 


Á 


HOU ME GOED VAST … IK BEN NIET 
ALLEEN EEN PLANEETGODIN , MAAR 
OOK EEN KLEIN MEISJE EN BANG! [7 


WAT ER OOK GEBEURT DAAR 
IN PANDARVE / 


JAMMER 


WIJ MOETEN } NS | BN LEUK TE VINDEN OM EEN 


VERDER IN 


DIT SCHIP KLEIN MEISJE TE ZIJN / 


VAARWEL, 
STORM / 


GA GAUW ZITTEN !/ HOPELIJK WEET ZE OOK HOE ZE DE KETTINGREACTIE 
GORDELS OM! ZE DIE ZE NET OP GANG HEEFT GEBRACHT WEER KAN 

GAAT VERSNELLEN / STOPPEN „ALS PIT ZO DOORGAAT ZITTEN WE 
STRAKS OP EEN RELATIVISTISCHE SNELHEID! ® 


STORM, JE HEBT HAAR TOCH ( ALICE WEET PRECIES WAT Vr IP OVER EEN KLEINE 
WEL VERTELD DAT ZE ENER- AA | ZE MOET DOEN. WE ZIJN Elf od, DRIE WEKEN 
GIE MOET BEWAREN OM AF LAl- | WEER TERUG óp EEN : HN % KUNNEN WE 
TE REMMEN ZODRA WE BĲ \ JL EEN-G-VERSNELLING! k > BEGINNEN MET 
DE WENGER KOMEN 7 ETT NE RO: ze TL AFREMMEN., 


„EN INTUSSEN SLUIS IK WAT VAN HAAR ENERGIE NAAR 
k ÓNZE LEVENSSYSTEMEN, ANDERS WORDT DE LUCHT NIET 
VERVERST EN EINDIGEN WE NET ALS MARDUKS SCHIEN 


IK ZAL NOG EENS PROBEREN PAT IS TE y SN ONZE MOTOREN VIELEN UIT DIRECT NADAT 
DIE INPRINGER WAT BETER GEVAARLIJK / Ka) WE DE OPTISCHE SENSOREN OP HEM 


/ ik NN SCHERPSTELDEN / ALS ER DAARTUSSEN 
MSDS GEISEN d BAR 7 be ANA EEN VERBAND 15 MOET HIJ HET DUS OP DE 
EEN OF ANDERE MANIER MERKEN ALS WE 

NAAR HEM KIJKEN / 


WEEKHUIDIGE 
VRIENP 2 


WAT OF WIE 
HET OOK 19 / 


Dl DE FUSIEMOTOREN GEVEN STRALING AF. MISSCHIEN 
Bead VAT HIJ DAARDOOR AL GEWAARSCHUWD WAS MAAR 
NU WORDEN WE VOORTGESTUWDP DOOR DE PURE 
GEESTESKRACHT VAN ALICE MISSCHIEN KUNNEN 
WE DE INDPRINGER NU ONOPGEMERKT NADEREN. 


* WAARBIJ DE DOOR EINSTEINS RELATIVITEITSTHEORIE VOORSPELDE TIJDSVERKORTING DUIDELIJK MERKBAAR OPTREEDT. 


De Von Neumânn-Machine 


WAT GEBEURT ER JA, STORM. HET é EN INDERDAAD... ALICE LIJKT NOG SLECHTS TE 
DAARNA MET ONZE KOMT TOCH WEL he || | BESTAAN IN DE HERINNERING VAN HET GEES- 
AANDRIJVING GOED MET HAAR? \ ||| 7ESVUUR DAT ZIJ ZELF ONTKETENDE … ALSOF 
PAT KIND ALICE 7 ZE WAS BEST LIEF! N ANNE ALLEEN DE GEHECHTHEID AAN HAAR KINDER: 
EE LIJKE VERSCHIJNING DIE NOG IN STAND HOUDT! 


Nn: de A \ Á NN 
ZE ZAG ER UIT ALS EEN KLEIN MEISJE, EN WIE 
WEET BEGON ZE ZICH ZELFS ZO TE VOELEN, 
MAAR ZE /5 HET NIET EN ZE IS HET NOOIT GE- 
WEEST, ZE IS EEN BELICHAAMD DEEL VAN EEN 
di PLANETAIRE INTELLIGENTIE DIE ZICH PANDPARVE 
NI NOEMT .… EN ZE GEBRUIKT NU VEEL ENERGIE OM 
NL LATEN WE ZEGGEN , HAAR MOEDER TE REDDEN! 


INTUSSEN STUWT HAAR ENERGIE HET 
RUIMTESCHIP MET STEEDS GROTERE 
SNELHEID NAAR HET UITEINDELIJKE 
DOEL : DE INDRINGER ! 


» 


EN TENSLOTTE 
A 


NU NAAST DE INPRINGER , MET GELIJKE SNELHEID … EN GENOEG 
ENERGIE OM TE LANDEN … WE GAAN KIJKEN WIE ONZE VIJAND 15! 


BĲ ALLE GODEN JE HAD GELIJK, 

VAN DE OUDE RAKKEL. „DIT IS Nier 

AARDE „DAT 16 POOR DE NATUUR PIT MOET HET GROOTSTE 
GROOT / VOORTGEBRACHT / EN 
LINIVERSLIM ZIJN 


ZOU IEMAND OF IETS OP DAT IK HEB GEEN IDEE, ROOPDHAAR, 
„MONSTER ONS IN DE ER 15 MAAR EEN MANIER OM 
GATEN HOUPEN , STORM 7 PAAR ACHTER TE KOMEN 


\, Nude ES tr ir NI Lid 
WE GAAN EEN LANDINGSPOGING 
WAGEN OP HET OPPERVLAK? 


WE ZULLEN 
HET ZO ZIEN, 
RAKXEL / 


IK HEB ALICE GEVRAAGD OM WAT RESERVE- kem 
ENERGIE TE BEWAREN OM TE KUNNEN 

MANOEUVREREN TIJDENS EEN LANDING WE 
ZULLEN MOETEN OMDRAAIEN OM ONZE 
NADERINGSSNELHEID TE VERKLEINEN / 


BEN JE NIET BANG DAT 
WE ER GEWOON EEN 
GAT IN BRANDEN EN 
| NAAR BINNEN VALLEN, 
VRIEND STORM 7 


DE BUITENMANTEL VAN DE INDPRINGER [5 IN ELK 
GEVAL STERK GENOEG OM ONS TE DRAGEN .… EN 
DE ZWAARTEKRACHT 15 MAAR IETS ZWAKKER 
DAN DIE VAN PANDARVE, 


S: 


/ ANY AL GOED, MARDUK, DAN 


’ RN KUN JIJ DE LUCHTSLUIS 
Áj \ BEDIENEN, ZOALS IK JE 


KE 


JE VINDT HET HOPELIJK NIET ERG ALS IK BINNEN 
BLIJF, STORM 27 IK BEN EEN OUDE MAN, EN NIET 
GEWEND AAN PIT SOORT ONTBERINGEN, | 


DIE WORDT ONGETWIJFELD KUNSTMATIG OPGEWEKT … 
WANT TENZIJ DE KERN VAN DIT IMMENSE BOUWWERK 
UIT ONGELOOFLIJK PICHTE MATERIE BESTAAT, HEEFT 
HET DAAR NIET GENOEG MASSA VOOR, 


ej 


WE MOETEN ONDER HET OPPERVLAK 
VAN DEZE .… KUNSTMATIGE PLANEET 
ZIEN TE KOMEN ZONDER DAT Bl 
WIE OF WAT HEM GEBOUWD HEEFT 
EEN OF ANDER ALARM AFGAAT, 


DAT MARPUK ONS 
BEDRIEGT, STORM 7 


HEHEHEHEH/ 
„IK HEB EEN 
VERRASSING IN 

PETTO VOOR 
ONZE NAÏEVE 
REISGENOTEN, 
VISFIL / 
AETDERD rr 


ZOALS ALTIJD, 
DPOORLUCHTIGE 
MEESTER / 


DAN MOETEN WE | SPREEK VOOR JE- 
ONS IN ZATTEN ZELF ,NOMAD.. „IK 
VERANDEREN, SPEEL LIEVER 
VRIEND STORM! VOOR MUIS / 


NIET ECHT, ROOPHAAR WAT KAN 
HIJ DOEN ? HIJ WEET NIET HOE HIJ 
HET SCHIP MOET BESTUREN... ZON- 
DER ONS ZIT HIJ HIER GEVANGEN! 
d NE TK: 


„el 


ZO REALISTISCH 
HOEFT 'T OOK WEER 
NIET, ROOPHAAR / 


DE LADDER! 
MARDUK HAALT 
DE LADDER 


MARPUKS 
GARPISTEN ! 
ZE LEVEN NOG! 


| | 


HOE KAN HET DAT DIE SOLDATEN IN ELK GEVAL GEDEELTELIJK ZAL IK UW THEOCRATISCHE GARDE 
NOG LEVEN, VRIEND STORM 7 ANDROIDEN MISSCHIEN ì BEVEL GEVEN OM HET VUUR OP 
GEEN ENKEL VLEESWEZEN KAN TOEN WIJ ZE VONDEN WAREN ZE TE OPENEN, O POORLUCHTIGE 
ZONDER HULPMIDDELEN EEN ZE NIET DOOD, MAAR TIJDE- MEESTER 7 

VACUÜM OVERLEVEN / LIJK BUITEN WERKING TER- 


WIJL ZE OVERSCHAKELDEN 
EE OP HET FUNCTIONEREN IN Wj NeeiNee,)\ | 
DUS I5 ER MAAR EEN VACUUM , EN MARDUK MOET VIeFIL ! 
| VERKLARING, RAKKEL DAT GEWETEN HEBBEN, DUS Dar ZOU TE 
HET ZIJN ROBOTS HEEFT HIJ MEER VERSTAND HAASTIG 
NET ALS JIJ! VAN TECHNIEK DAN HIJ ONS 
- WIL LATEN GELOVEN / 


WE HOEVEN ALLEEN MAAR TE WACHTEN TOT HUN el | MARDUK WIL ONS HIER LATEN STIKKEN/ ER [5 
ZUURSTOFTANKS LEEG ZIJN, DAN VERNIETIGEN EEM MAAR EEN PLEK WAAR WE LUCHT KUNNEN 
WE DE ROBOT EN HALEN STORM, DE ANOMALIE, k HOPEN TE VINDEN … EN DAT 15 BINNENIN 
DEZE KUNSTMATIGE PLANEET ! … WE 
MOETEN EEN TOEGANG VINDEN / 


OVER HET SCHIP/IK ZAL HEERSEN OVER DE ANOMALIE 
IK ZAL HEERSEN OVER HET MULTIVERSUM / A 


LN ERE 


DAT DIT 19 ë zj 7 $ 
VROEKEN EG EEN LUCHTSLLUIIS / 


ALS HET MAAR GEEN 
METHAANSLUIS \6, 
RAKXEL / 


WORDT VERVOLGD 


Sjors en Sjimmie spelen 


met niets anders meer: 
computerspelletjes. Daar- 
om bespreken wij vanaf 
nu nieuwe games met 
steeds een strip- 
figuur als game- 
hero! Aan Asterix 


de eer om deze 


Het Gallische dorp dat zo lang 
weerstand heeft kunnen bieden 
aan de Romeinen, heeft geen 
weerstand kunnen bieden aan 
de game-gekte. De populaire 


strip is nu als Nintendo-game te - 


koop. 

De game is in nauwe samen- 
werking met Uderzo, de teke- 
naar van de strip, ontwikkeld. 
Nadat het hele verhaal op pa- 
pier was uitgetekend, en Uder- 
zo zijn goedkeuring had gege- 
ven, kon er met programmeren 
worden begonnen. Uderzo stel- 
de daarbij hele hoge eisen-aan 
het kleurgebruik. De kleuren 
moesten zo veel mogelijk met 
die in de strip overeen komen. 
Dat is dan ook aardig gelukt. De 
kleuren in de SUPER NES-ver- 
sie zijn opvallend mooi. Verder 
eiste Uderzo dat er een waar- 
schuwing in de handleiding 
werd opgenomen die de speler 
aanraadt niet langer dan een 
uur achter elkaar te spelen. Dit 
naar aanleiding van een ge- 


Zo opent de SUPER NES-versie 


rucht over de mogelijke geva- 
ren van lang achter elkaar spe- 
len. 

Asterix is een platformspel dat 
uit vier werelden en 12 scènes 
bestaat. De SUPER NES-versie 
kent daarnaast ook nog eens 
drie moeilijkheidsgraden en de 
optie om door te gaan. 

De opdracht is vrij eenvoudig. 
Obelix is door de Romeinen ont- 
voerd en wordt ergens in het 
Romeinse rijk gevangen gehou- 
den. Dit is overigens het enige 
wat echt mis is met deze game, 
want hoe kan de man die als 
kind in de ketel met toverdrank 
viel nou ontvoerd worden?! 


Obelix die-sterker is dan alle le- 
gioenen van Caesar bij elkaar… 
Asterix reist via Gallië, Helvetië 


en Egypte naar Rome, op zoek 
naar zijn vriend. Over het hele 
traject heeft Caesar spionnen 
uitgezet, verstopt in holle boom- 
stammen. Verder zijn er heel 
wat legionairs op de been die 
Asterix omver proberen te lo- 
pen. Gelukkig zijn er everzwij- 
nen, die als je ze slaat, in een 
lekker hapje veranderen — maar 
waarop je ook heel handig pun- 
tige obstakels kunt oversteken. 
Het spel zit vol met speren, ste- 
nen kogels, piraten, roofvogels 
en gevaarlijke sneeuwmannen. 
Maar Asterix zou Asterix niet 
zijn als er niet af en toe een 
voorraad toverdrank zou ver- 
schijnen. Wonderlijk genoeg 
niet in de bekende heupflacon, 
maar in pruttelende ketels. De 


NIE 22 OFros we 


rubriek te openen! 


De Lire 
LUL 


LICENSED BY MINTEMDO 


Zo opent de GAME BOY-versie 


eee 


Áze Eat 


TIME 
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toverdrank geeft een paar se- 
conden kracht en energie. Be- 
nut die tijd goed om vijanden uit 
te schakelen. 

In de thermen blijkt Asterix ook 
een goede zwemmer te zijn. 
Maak daar gebruik van door af 
en toe onder een vijand door te 
zwemmen. Verder zijn er door 
het hele spel heen zwevende 
dolmen, die een prachtig ver- 
voermiddel vormen. En de game 
heeft als extraatje een aantal 
bonus-games, waarbij je pun- 
ten voor extra levens kunt ver- 
zamelen. 

Asterix voor Nintendo-is-te ver- 
krijgen voor de GAME BOY, NES 
en SUPER NES. 


GRATIS GAMES 


De eerste zes lezers die een 
briefkaart sturen naar Sjors 
en Sjimmie Asterix, Postbus 
625, 2100 AP Heemstede, 
sturen wij een gratis Asterix- 
game voor de GAME BOY, 
een. levensgrote kartonnen 


| Asterix, én een gratis toe- 


gangsbewijs voor het Aste- 
rixpark in Frankrijk. Reageer 


dus gigasnel! 


Ebony wordt vlak voor zijn eerste wedstrijd 
aan de pers voorgesteld. Kolonel Scylla krijgt 
ondertussen te horen dat geweld gebruiken 
niet langer nodig is… 


IK BEPAAL HIEZ WAT 
NODIG 14 EN WAT 
NIET Z 


IK HEB GEEN IDEE WAAR DIE 
TWEE OVER @LUIZIEN , MAARZ 
EEN ZING lo ZEKER ° ZIT 
WORDEN LELIKE PLAAT- 

EE, # 


MANKEER JE IETA AAN JE OZEN , 
OBUTU PZ WIJ VOEREN GEWOON MIJN 
PLAN UIT. IK NEUTRALIZEER 

EBONL EN … 


MAAR PEEZIDENT 
OKANCA BTUURPE ME EEN 
VIZEOBAND MET... 


EN WAT AL& 
JE HEM 

VERMOORDT 
Se 


IN AAIJN HULIRLINGENTIJ? IN ZOORA IK EBONL HEG WEDOBTRIJO 16 
AFRIKA HEB IK MAAR WAT GOE7 NEERGELEGT , SMEER BEGONNEN ? 
LEZEN OMGAAN MET EEN IK °M VIA PN ZIITGANG + 
GEWEER. AAN 7E ANDERE 
KANT VAN HET 
BTAZION. 


es 
SS 


5 


BOVENDIEN „ 
ZE VERLAMMENDE 
WERKING VAN HET VER - Za 
ZOVINGAMIJZEL WERKT HOOGUIT / ZORG OAT 
EEN WEEK . EN NU ZOE JIJ WAT ĳ bre en Re 
A 1 4 - 
IK JE OPIRAAG DE 


JE PLICHT 
ROEPT … JAMMER , 
NL WEET IK 
NIET HOE JIE HIJ 22 NIET Al- 
RUZIE ZAL LEEN TECHNISCH 
AFLOPEN ! OKÉ „IN FABIEK OP- 
ZICHT KAN HIJ EZ 
JOK WAT VAN. 


Á EBONG LAAT TWEE VERPECIGERL ACHTER 


ZICH, … OOK DE 
LAATETE MAN. 


__ KAN HEM NIET 


AFBTOPDEN … 


ZE KLEINE GROEP TOE 
GOHOIIWERG RAA 
VERVOERING … 


VERZOMME „ 
JAT l& AL DE VERJE 
KEER (ATJE °M 


MET UITZONDERING 


Ebony 


Tekst Roy Robson e Tekeningen Marinko 


ED 


BE, 


AWW WE 
ZITTEN PA IN 
DE VIERDE 
MINLLUT … 


VAN EEN FERBOON … EER 
DE ZEGTIEN METER 
KONT, NEEM IK °AA 
TE GRAZEN … 


VOOR DIE 
LUI ZULLEN BE- 
BEFFEN WAT EZ 
AAN ZE HANZ 12, 
BEN IK AL VER 
WEG! 


TOE „ JOCHIE 
LAAT EEN WAT 
ZIEN 2 


HN 
IN, 
til 


PAAR METER 
EN ZAN …. 


GEMIAT! … EEN 
TWEEDE KANA 
KRG IK NIET …. 
WEGWEZEN ! 


DIE APELEZ 
KWAM ZAAZNET 
KECHT JP ME AF... 7E 
BCHUTTER MOET 
CAAZ EZGENG 


HEEFT DIE 
FOTOGRAAF BOND 


ETA GEZIEN JAT JOOE 
IEDEREEN WER? ZITTEN …. 
GEMIAT ? 


EEN VERDOVING - 
PIJLTJE 1 MET ZO'N ZING 
Ie 3 KLIN JE °N OLIFANT 
5 ú HEE NEERLEGGEN ! 


ergen ner ser 


JE 7WAAG. ALG 
ZE ONZ ZIEN , CAAN IK GELOOF OAT 
EZ MINATENA WIJ EEN EEN 
IK. PEE. TWEE CARRIEKEL PRAATJE MOETEN 


HAO PT. PER. il WURCROTS 
KLINNEN WETEN / joa 3 HET HEK 
é Be OICHT 
e JAN ZOEN WE 


zi 


GUI 


HIER MOET IK 
HET MIJNE VAN 
WETEN … 


EN ZIT 12 DE 
f DE AMBAZOADELIK 
Eren VAN UITLERE ! 
S LAAT ME OBLUTLI LE 
OOK EVEN JOJR 
DE LENA KiJ- 
IKEN ! 


Za 


\ 


MAAR …. 
DAT BETEKENT ZAT 
*T VEROOVINGAPIJLTIE 
VOOR EBONT BEATEM? 
WAA! 


ZIT JE JAAROM ZO TEVREZEN TE 
BLIMLACHEN 2 NEE „ VAAT NIET … WEET 
JE WAT IK ZENK … 


HOE WIAT JIJ WAT DIE 
LLII VAN PLAN WAKEN? 


ZOE NIET 

ZO OVEROREVEN 
OABEWONDEN . HET 
WAZ GEWOON ?N 
KWEBTIE VAN 


OAT JIJ VERDLAAFZ BENT 
AAN ZIT 2OORKT TOEZTANZEN . 
MAN „ JE ed GEWOON 


ACH , WETEN … 

IK ZAL Bl HET 
BEGIN BEGINNEN - 

VANOCHTEND. « 


LUIGTER GOED , ZELFS ALG 
OBUTUA GEZICHT OP PE FOTO'G 
TE ZIEN 12 „ KLINNEN WE NIET 


DEUT 
GING TE VER! 


JAAR ZAL BEWIJZEN ZAT HIJ ZIE ALUIP- 
HIJ WOR LCHUTTER INHULIKDE . WIL 
MOETEN 5 


JE ME HELPEN 
HEM IN ZE VAL 
TE LOKKEN? 


BLOEDEN ! 


IK MOET 
DEZE JOLLEMAN 

ZO ANEL 

MOGELIJK 
el 


ie, 


WAARZOM 
NIET Z WAT 7E UIT- 
KOMET OOK MOBE 
ZIJN „ IK WIL PER ZE 
WETEN WIE ZIE AN- 
JERE KEZEL lo. 


VAN TOF 
TOT TEEN 
VERLAMC?! 


(ZI0OT ZOET 
ZOIETe 2! 


— WORDT VERVOLOD — 


LL KEN: | e / 


„‚ Bj is 


5 MILJARD JAAR GELEDEN VER- 


DENK JE EENS IN, 45 SCHEEN DE EERSTE BACTERIE. 


MILWARD JAAR GELEDEN MAKING VAN 
WAS DE AARDE VIN star. | TON NTSTONIET LAN IN is PR! 6 Weburië! 
Wols, DINOSAURUS VOGELS: MAMMoE- 


TEN EN TENSLOTTE BEN MIV - 
JOEN JAAR GELEDEN DE MENS . 


EN 
HET GAAT 


Toon van Driel 


Mark Retera 


DiETEN 


ANNEKE HAAR 
EERSTE RIMPEL- 
TE? 


IKVOELME 
NIET GOED, 
DOKTER. 


Eric Frerichs 


WAT ZN DAT EIGENLijk VOOR, 
DINGEN OP DIE STAKEN ® 


\ VAN ONZE OVERLEDEN 


FlaPpi Flic 


KRIJGT JUFFROUW 


OMDAT Wij GEEN AFSCHEID 
KUNNEN NEMEN VAN _ 
ONZE DODEN LATEN Wij 
HUN HOOFDEN BOVEN 

DE GROND. ZO KUNNEN 
Wij ONS VERDRIET BETER 
VERWERKEN EN BLIVEN 
ZE ALTIJD IN ONS HART 


DAT ZIN HOOFDEN 
_ FAMILIELEDEN 


Ll ZOU NOG 
LANG MOETEN 
LEVEN OM 
HAAR EERSTE 
RIMPELTJE 
TE ZIEN, 


JE HEBT DAT 
WAT IEDER- 
EEN NOU 
HEEFT. 


NEEM WAT 
VAN DIT 
SPLUIL. 


WAT DOE 
IK DAAR- 
TEGEN? 


BULLIE! 
KOM HIER: 


©1993 King Features Syndicate, Inc. World rights reserved. 


ERGENS DENK IK DAT 
WE BETER IETS 


Mort Walker 


DAT IS HET AARDIG- 
STE DAT ZE OOIT 
TEGEN ME GEZEGD 

HEEFT, 


159 b, 


IE HOL VAN 
DOKTERS DIE 
MEDISCHE 


Lucky Luke wil de sheriff uit de handen van 
de Daltons redden, maar merkt dat hij een 
speelgoedpistool heeft. Alleen Jolly Jumper 
kan de sheriff nu nog helpen… 


IK BEN U DANKBAAR, 
UEREN ZU TZEDT MIJN 
ZAAK VÁN DE 
ONDERGANG / @ 


WK KEB KET Ever Zo/ 
MIN DOCHTER ZOU NIET 
GELUKKIG GEWORDEN, 
ZijN ME DIE 
MAN / 


CIONG LATEN ZICH 
DE pALIO A 
N), 


\ 
IE 
Cd 


VAES, 


AUW / Wii HEEFT DE ALLEEN WAS iK NIET TE VEEL 
STROP Al OM / ER Al CEWEEST, SCROKEN, 
3 JOLLY, 


TN 
| IN JA/ALS TALTE LAAT DE GROETEN INDE 
) 18, MAC IK DE KLUS / HEL, SUCKEN / 
ALLEEN KLAREN, 


De Daltons op de Bruiloft 


Tekst X. Fauche & JLéturgie e Tekeningen Morris 


Ib 
ALLEEN KAN Île 


DE SITUATIE 


ALLE@ GAAT GOED/ IK … IK WURG DAT 
JOLLY JUMPER 1e ze! 4 


Á 


TN a ' NA 

OEF /IK Werk NIET dl g FAA Hooz/NU Y pEveouwW Weeren! 
ZOGCKAÁGMENE } 8 HO HEBT Ul M/N DIT IS WINSIDErvlC/ 

; / TEN, 


SPULLEN VAN 
ANDEREN / 
N D ONTENAPPAN 


© Lucky Productions 


BENT U DE INSPE. HET UAWIELIJK en UIN NAAU Te 
WURST BLOSSOM. DE 


OEDUSTIE Jel, 


ÁLS TARKEL ZIeH 
NIET ONMIDDELLIJK 


BA 


KOMT AANGEVEN, 
HANG ke WIE 


SOR MAAIZ IK KON 
TOC NIET LNDZAAM 
BLIJVEN 

TOEZIEN Z 


OW, ÎR HAD DE SUATIE | 
WEL ONDER CONTZOLEÁ | 
Hoo / 


DIE KAN IK NE NIEL TERUGGEVEN. 
MET DE DACONS TEKEN Ik Adr / 


IK HEB TWOUWENS Ook 
IN WAPEN NODIG / 


Gertrude 


Fee Blossom Ì 


Et. DTiG 
NIK8 Voorz 
Mil / 


MAAL DE WAPEN HANDELAAR 
65 DE STAD UIT EN 
HEEFT HEEL ZIJN 

Vooter AAD / 


N-_HEEFT DIE 
IN Levolvae 
OOK ME 2 


GEEN GELEUTER, SAM / 5 
TK WIL M'N BLAFBER TEiUG, 


GOED DAN /KOU MEE 
NAAZ MIÌN, murzeAll/ 


TAUKER EN LUKE ZIJN IN T N 
KANTOOR VAN DE SIEF, 


LAAT HAAZ 


OPHOUDEN MET à 4 | 5 5 

JANKEN / IK WOIZD en GQ | MAAZ Zi ZULLEN ZICH 
ECGEKVAN/ ' EN NOOT OVERGEVEN / HANG 
3 5 5 Ee DE FAullle 


IK WEB EEN Biet DEE /EN 3 
ZULT ONS DAARBI HELPEN „BONES / 


LUEKY LURE NIK WAS NAAQ ÎE OP zoek / WT 
DIE DALONS CIZELEN DE FAMILIE | 
BLOSSOM /ALS PARKER ZICH NIET 
OVERGEEFT, WILLEN ZE IEDEREEN 
OPHANGEN / 


Li 


GOEIE GENADE (EN 
WAAR ZITTEN ZE 2 


VOOR DE LAMTGTE OH, MAAR IK GA y 
KEER, LUCKY: GEWOON WAT 

DIT IS MIN , : 

PROBLEEM ì 


Mooi! N 


DENKEN / eeen 
_ | 


EAS 


MAATIE,/ 


ON BENE, 
EEN terr / 


Hiete AWEMAND BEWeRST,/ 
GEHOORD, Coor 2 


/ 


, 


MIN GEVOLVE2 


gd ELKE Tite Doop 
À ME NEBO A 
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wees SPoLTier 
HEEFT GEWONNEN / 


VAAZWEL COW 


Wil 


/ 


REN 


IK NEEM M'N TĲD / 
VAN DIT MOMENT 
IK GENIETEN 


Se 
Re 

A 
(94) 
> 


A 


ALSUBLIEFT, 
MISTE 
DALTON / 


1E LAASTE 
Boleel, TA? 


» EE 


NEN. WIE BRANGT 
ONS NU TERUG 


| it ALS KIND 
Al VAN 
GEDROOMD. 


LUeKY LUKE Ee 
onl 
LEK LUKE | / 
NEERGESCHOIEN 


N 


zee NS /zoN 
MOMENT MOETEN 


DOE TOC IES, 
WURST / 


EN DE LAAGSTE DIUIPPEL 

OTJE TOOUWT NOG DIT VAAR … 

ÔT JE WOLDT GERANCEN, 
HAHAHA / 


Ik WEB 


WAT ALTÄDEN / 
GRAKS MOET 
IK OOK NOG 

PERSONEEL IN 

DIENST 
NEMEN 


> GEER : 
VIEREN | BEN CONDIE 
1 Poot iepen ! 


AET LAATSTE 


NDE! RODE 7 Voor 


GEMANGEN /_N 
LÁTEN WE BeNetio 
BLIVEN / 


WORDT VERVOLGD 


‘Ik hoop dat jullie mijn strip 
voor een “leeuw” zouden 
willen gooien (dus niet in de 
prullebak),’ schreef Wil 
Fenders ons. Voer voor een 
soeper-leeuw, René 
Uilenbroek! 


‘Wat een leuke figuurtjes, en lek- 
ker vlot getekend ook. Misschien 
wel iets te vlot. Meer tijd besteden 
aan schetsen zou geen kwaad kun- 
nen. Wees nooit bang om te gum- 
men. De voeten van het middelste 
figuurtje uit het derde plaatje bij- 
voorbeeld, die had je misschien 
beter opnieuw kunnen maken. 
Heel belangrijk is ook dat je de 
figuren eerst opbouwt uit eenvou- 
dige figuren voordat je ze verder 
uitwerkt. Aan jouw tekeningen 
kan ik zien dat de kleren zijn gete- 
kend voordat het basisfiguur goed 
is neergezet. Teken altijd eerst de 
actie-lijn. Deze lijn, die in één be- 
weging door het personage heen 
loopt, geeft de te- 
kening kracht en 
een vaste vorm. 

Ik vind wel dat de 
figuurtjes een leu- 
ke houding heb- 
ben, waardoor ze 
echt tot leven ko- 
men. Ik vind de 
beelduitsnedes al- 
leen wat saai. Pro- 


WE SPELEN VANDAAG TEGEN 
EEN AMBTENARENTEAM 
HIHIHI, BELOISCHE NOG WEL. 


beer eens wat meer met camera- 
standpunten te spelen. 

De grap zelf is niet slecht. Jammer 
alleen dat 's Juulke er wel erg 
plompverloren in komt. Wat ik 
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SCHOUDERS, DIE 
GROND 


DIE FIGUREN HEBBEN 
STAALKABELS EN ZULKE 
WALSEN ONS DE 

IN, 


JEETJE, JULILKE, 
SPIEREN ALS (4 


écht leuk vind is zijn tot kalmte 
manende, nonchalante houding.’ 


Kleur Hanneke Bons 
Letter Rudy Vrooman 


VE TOERIGTE STROME WEER PE NE WE GAAN NIET WEER ON4 HUIG 
GTAD IN OP ZOEK NAAR ONDERDAK, Ô VOLSTOPPE MET BUITELANDERS! 
HOTELS OVERVOL. WAT ZACHT 4 | VORIG JAAR HAALDE IK IN 
JE ALS WIJ. | \ | OKTOBER NOC DRIE JAPPE UIT 
- mn î d PE BEZEMKAST / 


WAAZOM 

GAAN WIJ 
NIET MET 
VAKANTIES 


EEN GOEPEND, NAAGT JULLIE WONEN 16 EEN SLO -— 
Ae DELLE een PENDE BEZIGHEID OMDAT JULLIE, 
ORE AE ED EE eee 


JULLIE MOETEN OP nn 


NAKANTIE OM ONS Ì 
RUST TE GEVEN. 


VAT 14 NIET TE BETALE, MIEN, 
WE ZIJN MET ZE ELVE/ 


DAAROM HEBBEN WIJ DE STICHTING: 


OKEE, HOEVEEL POEN HEBBE 2 
STUUR DE FAMILIE FORTUIN PERMANENT 


JULLIE OPGEHAALD, VAN DALE! 


GOEDEREN 
WE GEVEN GEEN GELD BESCHIKBAAR. | 
DAAR U DAT VIKECT 
IN ALCOHOLIGCHE 


DRANKEN OMZET: 


dA/T 15 
WEL WAAG. 


WEL WAAR / 


ALSTUBLIEFT! TENTEN, KOFFERS, 
LUCHTBEDVEN, SLAAPZAKKEN, 
MEUBILAIR EN KOOKOEREN. 


KAMPEREN P MAAR UK HEB 
NO NOOIT KAMPEREN! 


EN PAARBI 5 WIE ZEOT MID PAT 

DIE SPULLE GOED ZN 7 MISGCHIEN 

HEB IK ZE JULLIE WEL SOIT 
GELEVERD / 


Peter de Wit 
MEVROUW VAN VORDEN, ip TO MENE Tu6, \/ PE LEEUW, PIT ZIJN ALLEMAAL 
KERNGEZOND VOOR Ze if TEVENS 6 Holon ore EEN WRAK. HOOGWAARDIGE 
HIER KWAM WONEN. KWIDT VAN AL HET ETORMVASTE 
SCHREEUWEN TEGEN U. AANGENAAM. TENTEN. 


ALG IK KLAAR BEN 
MET OPBLA ZEN 
AADET IK WEER 


AAN DE 
BEACEMING 


NG 


zo! WAT ZEGT <RIN GL! 


u DAARVAN 7 SEN 
Ee 


HEY MAN 7 YOU HAVE PLACE TO NO SORRY! MY WIDE WIL/T NOT _ WIV GAAN DE 
GLEEP ? YOU KNOW, LIKE YOUR MORE IN HAUS! NO VREEMVE TENTEN WEER 
GLEEP-IN LAST YEAR. AFBREKEN, DAN 
KUNNEN JULLIE 

GELIJK WEG, 


COME IN! T HAVE NOT SLEEP IN, 


£ HAVE SLEEP UIT / WADE ne 


KOMT MET BAKKE BINNE! 
P EN METEEN SN 

ZO'N VAKANTIE- 
STEMMING! 


ee E/ 


d THEY ARE 
A- CHANONGÁ 
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TE KO 4 AEN Rad eN 


IAATS 


WN 
Ea ve A je | Met Caricature vervorm je zelf enne 
| allerlei beroemde koppen. Je 


Caricat AD) Se EE en Kn 

| kunt zelfs je eigen hoofd in de ge KLAN ral KS 4 î jl 

| tvstoppen en die dan de raar- ie y. En AEN ; nu zelf, een — fi Nu 
| ste grimassen laten maken! En 


haai HRe o, gal 
|_ais een soort extraatje krijg je 1 zo'n in de 2000} 


| flink wat tips hoe je zelf goede 


Ee Zeta Bovendien geven wij nog 
karikaturen kan gaan maken. gels ° 


ENDE 


ZU 


ed 


Met America. een soort 
/ interactieve atlas, maak je 
sen reis door de Verenigde 
Staten en ontdek je van alles 
ej over de mensen, de natuur en | x 
| de hmerikaanse cultuur. Je Ss VS En VAN ER id Ek 
bepaalt zelf waar je naar toe | ae ij (Sa | kunnen A À 
gaat, en wat je allemaal hoort Belet Ee FA zb | me Er 
| en ziet. daar in de U.S. of Al WERDE, ge 7 | lleen trouwe KIVZIN 
N Escape from Cyber City 
j is echt een prachtig spel. dat 
| gebaseerd is op een Japanse 
fekenfilm. Jouw missie: ver- 
nietig-de snode handlangers 
van de Guardian. Met mooier 
geluid en beeld dan wat voor 
computerspelletje ook maar 


5 KANS OP EEN CD-I-SPELER! KC en 


Maar wat moet je 


nu foch doen? 


Je ziet hier drie tv’s 


met enkele helden 
uit Sjors en Sjimmie 
Stripblad. Maar hoe 
heten de strips ook 
alweer waar zij in 
voorkomen? Die drie 
namen vormen 
samen de oplossing 
van de prijsvraag. 
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Zes nummers achter Ook als je geen abonnee bent, kun je aan de wed- 
elkaar vind je deze wed- strijd meedoen. Dan hoef je de hoekjes NIET te 
strijd in Sjors en Sjimmie sparen, en kun je de oplossing op de bon hier- 
Stripblad. En alle zes die onder schrijven. Als je die opstuurt krijg je 25% 
keren verandert het korting op een halfjaarabonnement en maak je 
Interactieve Hoekje dus meteen kans op de cd-i-speler en de Sjors & 
linksonder op deze pagi- Sjimmie-albums! 


na’s. Verzamel vier van die 


zes hoekjes, en plak die op 


een briefkaart. Stuur die 


Ik neem tot wederopzegging een halfjaarabonnement (13 nummers voor f 39,65) op 
Sjors en Sjimmie Stripblad en ik Krijg een eenmalige korting van f10,- en betaal dus 
maar f 29,65 in plaats van f 39,65. Bovendien maak ik kans om een van de 100 Sjors & 
Sjimmie-albums, of de cd-i-speler met drie cd-i's ter waarde van f 2000,- fe winnen. 


Knip de bon uit of 
schrijf hem over op 
een briefkaart en 
stuur hem naar: 
Sjors en Sjimmie 
Stripblad, Postbus 
299. 2000 AG 
Haarlem. Maak nog 
geen geld over. 
wacht op de 
acceptgirokaart. 
Woon je in België? 
Stuur deze bon dan 
naar Sjors en 
Sjimmie Stripblad, 
Jan Blochxstraat 7. 
2018 Antwerpen, 


dan voor | november samen 
met de oplossing van de 


prijsvraag naar: 


naam 


straat 


postcode plaafs 


telefoon O06SARC- 
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PERSOONLIJK BERICHT. OVER DE UITSLAG IS GEEN CORRESPONDENTIE MOGELIJK. 


ZE HADDEN EEN WERKSTER 
MOETEN BELLEN, NIET DE 


LUISTER! Mijn VRIEND (5 
ONTVOERD, ZIN KAMER iS 
OVERHOOP GEHAALD! WAT 
VENKT U DAARAAN TE GAAN 
DOEN IN PLAATS VAN GEÏNTJ 
TE MAKEN 2/ 


EH ‚IK BEDOEL … EN, 
MET WAT VOOR -ZAAK 
iS ud BEZIG? MiS- 
SCHIEN @ EZ VERBAND 


Jerome wordt in het moeras van Poitou bij 
een onbewoond huis afgezet en snapt dat hij 
uit Parijs is weggelokt. Eenmaal thuis blijkt 
zijn kamer overhoop te liggen… 


EEN NIEUW BEHANGETJE ZOU NIET AL DE UITSTE- 
, MISSTAAN … KENDE GPKERS 
Gd 


WAS UW NEIENZ PARDON , PARJON / 
VETECTVE 7 MS UW VRIEND iS 
PRIVÉ- DETECT ME 

N MET WAT VOOR 


ZAAK 
À\ 
KNN 


MET AL DIE HERRE VOOR DE 
TEUR KONDEN VE INBREKERS 
RUSTIG HUN GANGS GAAN 


WAT ZE ZOCHTEN MOET WEL HEEL KOSTBAAR ZN 
GEWEEST. ANDERS GEBRUIK JE DIT SOORT GEREED- 
SCHAP NIET... 


PAKT u DA 
ZOMAAR BEET? 


Niet Thuis 


Alain Dodier 
IP zonven voorzoree WE MOETEN GAAN, 
MAATREGELEN 7 NN RAOUL! IK MOET DE 
HOE BEVOELT U? A \ of KLEINE MEP OPHALEN 
AN de VAN SCHOOL / 


U KÜKT TE VEEL NAAR 
VE TELENISIE, 
MEVROUW. 


LASORAOE 
ORATORIUM 
NIET 7 Ez Zijn 


: AST 
NINGERAFDRUKKEN,, 


IN DEZE STAD 
NNORDT AAN 
VE LOPENVE 
BAND 
INGEBROKEN . 
SPOREN … NEE: 
KUNNEN WE 


NE NEMEN 
HET dk 


© Dupuis Uitgeverij, 'J.K.J. BLOKS” door Dodier 


HOE BEDOELT U, 
MEVROUW 


DUS \K STEL VOOR OM ONZE KRACHTEN TE 
BUNDELEN! TK WEET ZEKER VAT WE MET Z'N 
DEEËN BEST IN STAAT ZijN OM UIT TE ZOEKEN 
\NAT ER MET ONZE VRIEND Ì& GEBEURD 4 


JAJA IK 
Hour OOK, 
NAN JOU, M'N 
ENGELTJE / 


IK EA Aus 
HUURDERS IN 
HET GEBOUW 
ONDERVRAGEN. 
MSSCHIEN HEEFT 


IK GA ZIN APPARTEMENT 
CENTIMETER VOOR CENTIME- 
TER AFZOEKEN OM EEN 
AANWIJZING TE VINDEN. 


IEMAND IETS GE- 


Hoorp, oF 
GEZIEN . 


ACH, HET [s ALT 
HET PROBEREN WAARD! 


WE WACHTEN TOCH ZEKER NIET GEWOON 


AF TOT DIE TWEE LANTERFANTERS MIS- 
SCHIEN EEN KEERTJE IETS GAAN DOEN OM A 
MENEER BLOKS TERUG TE VINDEN 2 


BEN JE DAAR, 
MN SCHATJE 2 


ÔH, MeNgouw Rose. JAT ÌS EEN 
GEWELDIG VEE / 


VAN KAN IK MN PZENDEL 


EH ‚MAG IK AAN HET WERK 


VEZE FOTO VAN 


LENEN, 
BABETTE 7 


EN ZO GONST HET DIE MÌPPAG OOK BINNEN HET 
COEUR VAN BEZRZINIGHEID 
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en 
OP DE ZESDE NERDIEPING ZoeKT |= 
BABETTE TUSSEN VE ROMWEL.… PP 
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WE KOMEN VANANOND B MI SAMEN OM VE | 
DAK NERVER TE BEGPREKEN, 
JUFF@oUw BABETTE / 
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ZAL BETER 
GAAN 
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PROBLEEM WORDE 
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JAG, MENEER ALBIN! EH … IK EH, 


NANNACHT, HIERBOVEN … 
MENEER BLOKS … EH 


ME-NEER BLOKS NER- 
UWE-NEN . VAN-NACHT … 
IN-GE-BRO-KEN IN ZIN 
AP -PAR-TE-MENT- 


Ve UREN 
NERSTRIJKEN., 


IK WEET AL NN ID, ES 
HET NIET GAAT . TJ A ! EEN INBRAAK 7 Hier? IN 
VOOT ME AF / \ CA MAG EEN | | UeT GEBOUW 2 WAT ERG! IK HEB 
Ar ) Sh | EINDE NIETS BIJZONDERS GEHOORD | 


WANDELEN / | | 


NAAR. BUITEN, 
Jij / 


VINE HELP! WAAR iS 
DAT DING 7 


EU, ZEG BABETTE … HEB NE … HMM, LAAT MAAR, MADAME ZELDA. IK BEN 
HEB JE MISSCHIEN EEN ANDERE FOTO Al UREN AAN HET ZOEKEN EN HEB NOG 
VAN JEROME 7VEZE BEEN BEENWE ON- NIETS GEVONDEN. LATEN WE NAAR 
man SCHERP, EN „, MENROUW ROSE GAAN. WIE WEET 

HEEFT ZJ MEER GELUK GEHAD 
VAN WJ. 


NIETS / NIEMAND HEEFT IETS GEZIEN Î 
OF GEHOORD. ERG VEEL SOCIALE CONTRO- | | SLAAN , JUFFROUW BABETTE. WACHT, 
LE 6 ER KENNELIJK NIET IN DIT SOORT ÎK HEB IETS LEKKERS, GEMAAKT f VEEG. IK HAAL 
VOOR EEN NICHT UIT BRETAGNE. 
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VAAT U NIET UIT HET VELZ AcH ze. Wi 
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MENT... NU ZijN BERGHOK … 
4 1 WAT IS ER A, 
Zee EDT, AAN DE HANP 4 
STATEN TOEN 
Hij HET 
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WiL TEKENEN, PAN 


B MAG GEEN GAGS HEB- PIT PIEKEN $ ZULUEN WIJ 
MISTPAGINA'S ODATSGE NJ Ben ze NIS 5 é ZORGEN VAT IE 
MEER MAKEN GEZEG NIET MEER HOEFT 


TE TEKENEN !! 
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